1992 yilinda yapilan bina 


Kuruma Ait Genel Bilgiler 


Kurulus Tarihi 1962 ve 1992 
Adresi-Telefon ve Faks (0358) 324 11 41 
Web Sayfası - E-Posta Adresi 746593@meb.k12 


OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 


Öğretim Şekli Tam gün 
oplam Derslik Sayısı (Kullanılan, | 4 
Kullanılmayan) 


Okulun Öğretime Açıldığı Tarih 1962 ve şuan kullanılan bina 1992 yılında açılmış. 


Okulun Mevcut Arsa Alanı (Metre | 13000 metre kare 
kare) 


Bahçe Alanı (metre kare) 


Binaların Kapladığı Alan (metre 350 metre kare 


kare) 
Bina Sayısı 4 


Çevre Düzenlemesi-Bahçe K 


Okulun Genel Durumu Bakımı E 


uvaletler ve Diğer Odaların Kullanılabilir. 
Durumu 


Ek Bina İhtiyacı F 


Kat İlavesi Yapma İmkânı E 


Okulun Teknolojik Envanteri Bilgisayar,Projeksiyon,Tepe Göz, Tarayıcı 


Diger Bilgiler F 


Öğretim yılı Öğrenci Sayısı 
2007-2008 | 
2008-2009 | 
2009-2010 14 


